البندقية 114 شرح كامل ومفصل لها 


فى هذا القسم القسم شرح كامل عن البندقية 714 البندقية المفضلة لدى الأمريكان واليهود وأما 
في سرح عن ب ب مريكان واليهود و 
بفضل الله شرح لتركيب وتصليح وتفكيك البندقية. 

أسأل الله أن ينفع بها إخواننا . 


هى سلاح أمريكى الصنع ومن أفضل الأسلحة الأمريكية , يستخدم كسلاح أساسى فى الجيش 
الأمريكى ويمتاز بصغر حجمه وخفة وزنه ومن مميزاته يستخدم معه قاذف قنابل ويتركب عليه 
دربيل للرؤية الليلية ويعمل ايضا كسلاح قنص ويتخدم جيع أنواع المقذوفات الحارق منها والخارق 
اسرائيل وفرنسا وهو السلاح الرئيسى عند المجاهدين فى الفلبين 


التفكيك الرئيسى: 

1- ابحث عن مكان غلق الدبوس. 

2- افصل من عند المسمار الخلفى. 

3- ثم افصل المسمار الأمامى. 

4- ابدأ فى ابعاد الحزء العلوى عن الجزء السفلى. 
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فك المقبض اليدوى: 

1- فك غطاء المقبض اليدوى. 

تزع القطاء السفلى للمتبصن, 

3- فك المسمار الموجود داخل المقبض اليدوى. 
4- وبعد ذلك ستجد المقبض قد انفصلت احزاءه. 


فك مخزن الذخيرة: 
1 - بالمفك افصل مخزن الذخيرة من خلال المسمار الموجود فى الشكل. 
2- ستجد امامك الأجزاء الخاصة بنظام مخزن الذخيرة مفصولة كما بالشكل المبين. 
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فصل قلب السلاح: 

1-فك ماسكة الأمان المثبتة بمسمار على الجانب الأيسر من السهم الموجود فى الشكل. 
2-اسحب ماسكة الأمان عن الجسم المرتبطة به. 

3-ستجد خابور حديد على الجانب الأخر قم بسحبه. 
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1- ادفع الخابورين الموجودين فى جسم السلاح الى الخلف كما بالصورة. 
2- افصل الجزء السفلى عن العلوى. 

3- استعمل الماء لتنظيف الماسورة. 

4- بعد تجفيف الماسورة جيدا قم بإعادة الأحزاء كما كانت . 

5- ارجع الخابورين الى مكانهما مرة اخرى. 

تنبيه: تأكد من تجفيف الماسورة بالكامل بعد الغسل. 
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فو ظلية الماسورة: 

1 -اضغط على مفتاح فك خزنة الذخيرة الموضح فى الصورة. 

2-ادخل سلك التنظيف من بداية الماسورة مع ربط قطعة قماش فى نهاية السلك ثم قم بالإمساك 
بنهاية السلك . 

3-قم بسحب السلك من فوهة الماسورة. 

4- قم بالسحب ببطء مع تكرار هذه العملية. 
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تزييت السلاح وتركيب الدبشك: 

1 - قم بوضع من 7-5 قطرات زيت السلاح فى المكان الموضح فى الصورة. 
2- ثم قم بتركيب اسطوانة الغاز. 

3- ضع المسمار بعد ربط الاسطونة حتى يتم تثبت الاسطونة. 

4- ركب الدبشك فى المكان المخصص له على جسم الاسطوانة كما بالصورة 4 
5- وحتى يتم تثبيت الدبشك قم بلفه عكس عقارب الساعة. 
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حشو الطلقات: 

1- لف المفتاح الموجود على جانب علبة الذخيرة باتجاه عقارب الساعة. 

2 انتحب الغطاه الخاصن بها مع الأخذ فى الاعتبار عدم قلب العابة حقى لاتقم المقخوقات: 
3- قم بسحب الغطاء العلوى لمخزن الذخيرة ثم قم بحشوه بالذخيرة. 
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التحضير للضرب: 

1- ادخل مخزن السلاح فى جسم السلاح. 

2- اسحب أحزاء السلاح. 

3- انقل المؤشر الموجود بالرسم وهو مفتاح الأمان الى الوضع الألى واسمه(10]0). 
4- صوب ثم اضغط على الزناد تخرج الطلقات. 


الإعطال وعلاجها :- 


العطل: 

1 -عند إطلاق النار لاتخرج الرصاصة. 
السبب: 

1 -اسطونة الغاز فارغة. 

2-اسطونة الغاز مغلقة. 

3-مفتاح الخزنة مغلق. 

الحل: 

1-تغيير الإسطونة. 

2-فتح الإسطوانة. 

3-فتح مفتاح الخزنة. 

العطل: 

عند إطلاق النان لأاتصل الطلقات مداها الطبيعئ 
السبب: 

1-تسريب فى اسطوانة الغاز. 

2-السوستة ضعيفة. 

8«الماسورة غير محقية الفاق, 

الحل: 

#«استعمل هتر. الضخط لقيانن الشفط 

1-تغيير الحلقة الدائرية فى الصورة التفصيلية ذات رقم(4140). 
2-تغيير السوستة ورقمها هو (4146). 
3-اعادة ربط الماسورة رقمها (4527). 
العطل: 

البندقية غير قادرة على القذف الخارجى 

السبب: 

ممفتاح تغيير حالة البندقية مكسور ذو رقم (4153). 
الحل: 

تغيير المفتاح( 4153) أو (4152). 


أنواع الكواتم : 


أنواع الكواتم فمنها ضد إظهار رؤية النار من فوهة البندقية ومنها وماهو كاتم للصوت عند القنص 


بتصرف يسير . 
( أبوطلحه المقدسى ) » ب 
لكاتب ( أب 
منتدى غبار الجهاد » الكاتب 
المصدر : 


